500 N 


1) Para cada um dos casos determine as reações no engaste A. Despreze o peso das estruturas. 


1 kN 


1000 N 


V=- 817N 
M= - 850N.m 0,5 KN i 750 N 
2) Para a figura abaixo despreze o peso da viga e determine as 3) Para a figura abaixo determine o módulo da força F que anula a 
reações nos apoios Ae B. reação vertical no apoio B. Despreze o peso das vigas. 
H=-40N 
30N O 
M= 36,7 N.m 


200N'm 


50 N 


4) Para cada um dos casos determine as reações nos apoios A e B. Despreze o peso das estruturas. 

H,=0 

V, = 10500 N 
Vp = 14250 N 


6 kN/m 


Hg = 5) Uma viga no formato de um Canal Europeu Padrão do tipo UPN180 
Vs = 4500 N está sob ação de uma força na forma de um arco de segundo grau. 
Va RUIN Determine as reações no engaste A. 


w 


| 1600 N/m 


H=0N 
V= 3013 N 
M= 8159 N.m 


6) Determine as forças distribuidas w4 e wp para a carga na forma de um arco parabólico como mostrado na 
figura. As paredes de apoio possuem largura de 0,500m e área de seção transversal com 0,25m?. Considerando 
os tijolos feitos de arenito determine a tensão a que estão submetidos (use os valores médios das tabelas). 


500 N/m 


w, = 790 N/m 
wp = 2544 N/m 
o, = 5088 Pa 
o, = 1580 Pa 


7) A estrutura na figura ao lado está presa pelo cabo BC e pelo 
pino articulado A. Despreze o peso da estrutura e determine. 


a) Para F=100 kN qual a tensão no cabo. Usando um cabo 1,00m = 1,00m 
6x19 Seale determine o diâmetro mínimo que permite 
trabalhar com fator de segurança f=4,5. Qual a massa do 
cabo? 


b) Considere um cabo 6x41 Seale Filler Wire do tipo EIPS ia 
com diâmetro 3,50in. Qual o máximo valor da força F que 
permite o cabo trabalhar com fator de segurança f=3. 
50,0 kN.m 


a) dmm = 22,0 mm 
m=7,2 kg 
b) Fuáx = 4299 kN 


7) Para a estrutura ao lado na froma de um pórtico 6 kN/m 

considere as paredes e a laje com espessura e largura 

de 0,40m. As distâncias são AD=BE=4,20m e ERES ENTENEN 
DF=EG=3,70m 7 
determine: G 


a) O peso total da estrutura feita de concreto 18 kN/m 
reforçado. 

b) As reações verticais V; , Vo € Vp- 

c) As reações verticais V, , Vg € Ve 

d) Quala tensão de trabalho do pilar B? Ela se 
encontra no regime elástico? Qual seu fator de 
segurança de trabalho? 


4,5 m 6m 


